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北京时间20日，美国东部宾夕法尼亚州阿伦敦镇的一
家化工厂晚发生爆炸，至少造成5人死亡，14人受伤，其中
有6名是抢救人员。



出事地点离费城约90公里。目前已从废墟中挖出5具尸
体，死亡人数可能还会增加。 事故发生的原因尚未查出，
据当地警方说，爆炸前职工们正在调制两种化学原料。     